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Einundzwanzigster Abschnitt.
169.
auch fy kann an den Querschnitten constante Werthdifferenzen erhalten, und zwar auch dann, wenn (p daselbst stetig ist.
Betrachten wir (p und ^ als Coordinaten in einer %-Ebene, so erhalten wir ein conformes Abbild X des Flachenstiickes Z. Wahrend aber Z seiner Bedeutung nach iiber der #-Ebene einfach ausgebreitet ist, kann X die %-Ebene auch mehrfach be-decken.
1. Da die Begrenzung von Z immer durch Strom-linien gebildet ist, so kann die Begrenzung yon X nur aus geraden Linien bestehen, die der <jp-Axe parallel sind. •
Die festen Grenzen des Gebietes Z sind durch die Aufgabe selbst gegeben. Fur sie ist die einzige Grenzbedingung 1/; = const, Die freien Grenzen dagegen sind nicht gegeben, sondern sollen erst bestimmt werden. Fur sie haben wir noch die Bedingung, dass die Geschwindigkeit constant sein soil. Fiihren wir also noch eine dritte complexe Variable w — u -j- iv em, dereu reeller Theil u die a-Componente, wahrend der Coefficient v von i die mit negativem Zeichen genommene ^-Components der Geschwindigkeit ist, also:
(4) so ist
(5)

dx
== u -f- i v =
dx
dy      das'
l_d% ~~ dg*
und die Grenzbedingung fiir die freien Grenzen besteht dass der absolute Werth von w
(6)                                  \w\ = i~u* -f- v~*
constant sein muss.
Wir erhalten also auch in der w-Ebene ein conformes JU?* bild W von Z und X, in welchem den freien GrenssMt Stiicke von concentrischen Kreisen entsprecken, deren Mittelpunkt im Ooordinatenanfangspumlcfe! w = 0 liegt.
Dagegen ist iiber die Gestalt der Begrenzungsstiicke vott.'|$V die den festen Grenzen entsprechen, im Allgemeinen nichts tee* kannt.   Wenn man also losbare Aufgaben finden will,  so man das Flachenstiick W beliebig annehmen, und erhiUt darch conforme Abbildung das Flachenstiick Z, bei dein. dto